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Jack for AC wallplug adapter. Branchez la 
rallonge-secteur. Buchse ftir Netzanschiuss- 
adapter. Recepteculo para adaptador de c.a. 
Contacto para a pine adaptador de c.a, 

Q Power switch MUST BE OFF before connecting 
battery or adapter. Finterrupteur DOIT EIRE sur 
OFF avant de brancher sur pile ou sur secteur, 
Schalter muss in Aus-Stetlung (OFF) sein, 
bevor Batterie Oder Metz angeschiossen werden, 
El interrupter de corriente debe estar en la 
posicidn OFF (apagado) antes de conectar la 
pila o el adaptador. A chave de liga-desliga deve 
ester na posigio ' OFF 1 (desliga) antes de 
conectar a pilha ou o adaptador, 

(3 ) Press [CE/Cl key once to clear wrong entry and 
twice to clear all entries in the calculator. 
Appuyez une settle fois sur f CE/Cl pour ef [miner 
une entree erronee etdeux fois sur ICE/C I pour 
effacer totalement. fCC/C / - Taste einmal 
driicken, um falsche Eingabe zu Idschen. 

ICE/C I -Taste zweimal driicken um tiles zu 
loschen, Oprima la tecta IceTcI una vez para 
borrar un numerc ingresado errdneamente 0 dos 
veces para borrar todas las cantidades 
ingresadas anteriormente. Pressione a tecla 
ICE/Cl uma vez para apagar uma entrada errada 
e duas vezes para apagar todas as en trad as 
anteriores. 

Use 9-volt alkaline battery for longer life. 

Pour une plus grande duree utilisez une pile 
alcaiine de 9 volts. 9 Volt-Alkalibalterie 
verwenden fur langere Betriebsdauer. Utilice 














una pila de 9 V para aumentar la duracitim Use 
uma pilha alcaiina de 9 V para vida mais longa, 
(5 'Enter decimal point into calculation as you 
would normally write ft Introefuisez le point 
decimal comme vous le ferfez naturellement 
Geben Sie die Dezimalstelle ein. so wie Sie sie 
normalerweise schreiben. Introduzea el punto 
decimal (que se usa en lugar de la coma), en la 
forma que Jo hana normalmente. Introduza 
o ponto decimal da mesma forma em que voce 
escreveria virgula. 

Algebraic logic lets you work problems exactly 
as they are written. L'algebre logique vous 
permet de travatller en suivant lencnce de vos 
probJemes. Die algebraische Logic erlautt die 
Losung von Aufgaben inder Reinhe-nfoige wie Sie 
die Rechnung schreibem La Idgica algebraica 
de esta maquina permits desarroilar c&lculos en 
el mismo orden en que se escribirfan. A Ibgica 
afg^brica permete resolver os problemas na 
mesma ordem em que sao escritos. 


N0VU5 850. Some practical examples. 
Quelques examples pratiques 
Einige praktische Beispieie, 

Algunos ejempfos practices. 

Alguns exemplos praiicos. 


1* Addition and subtraction: Suma y resta: 
Addition et soustraction : Adigao e subtragao. 
Addition und Subtraktion: 



Press Pulsar 

Display PantaUa 


Touche Presslone 

Ecran Mostrador 


Taste 

Afiieiqc 

2 + 6 = 8 

20 

2 


60 

8 

2-6 - ^4 

20 

2 


60 

— 4 

12 - 5 + 0 - 15 

120 

12 


50 

7 


80 

15 


2. Multiplication and division: Multiplicacidn y division: 
Multiplication et division : Multiplicagao e divisio. 
Multiplikation und Division: 


3X12 = 36 

30 

3 


12 0 

36 

3-6-12 = 0.25 

30 

3 


120 

0,25 

2x3x4 + S-4,8 

20 

2 


30 

6 


40 

24 


50 

4.8 



KOVUS 650. What it is. 


Your new NQVUS 850 is a sophisticated yet 
simple to operate 8-digit, electronic calculator that 
combines advanced semiconductor technology 
with everyday utility, ft performs the four basic 
functions of arithmetic (addition, subtraction, 
multiplication, division). A review of the working 
examples outlined in this booklet will quickly 
familiarize you with the full potential and flexibility 
of this amazing littfe wonder worker. 

NOVUS 850. How it works. 

Power 

The NOVUS 850 operates on an inexpensive, 
9-volt transistor radio battery. A red decimal point 
will light up on the left side of the display when 
a new battery is required. Turn off the power when 
installing the battery. Also, your NOVUS 850 
should be turned off when not In use to conserve 
battery life. 

An optional AC adapter allows you to operate 
the calculator from any AC outlet without any drain 
on the battery. Simply turn off the power, place 
the adapter plug into the jack, insert adapter into 
the AC outlet and turn the calculator on. 


Switches and Keys 

Switch c alculat or ON. All keys are now 
operational. ICE/61 Clear Key. Touch twice to clear 
dispfay each time the calculator is turn ed on. 

When calculating, one touch of fCE/Cl will clear 
an incorrect entry. Two touches will clear an entire 
problem. 

ro] - [|] Numeral Keys. 

0 Decimal Key. Enter the decimal point into the 
calculation as you would write it. It is unnecessary 
to enter decimal with whole numbers. 

Note: When calculating percentages, think of 
them as decimals. Thus. 5% is entered as .05, 

50% as 50 (or just 5) 

[+1 Plus Key. To perform addition. 

0 Minus Key t To perform subtraction, 

0 Multiplication Key. To perform multiplication. 
0 Division Key. To perform division. 

Note: Because the NOVUS B50 uses algebraic 
logic, you work problems on it exactly as you would 
write them down. In a chain problem 
(2x3 + 4 = 10), touching any of the four basic 
function keys (+, x, +) will complete the 
previous operation and condition the calculator 
to perform the function touched. 

0 Equals Key. To complete any problem. 





KOVUS 

Consumer Warranty Certificate 
Model 850 

NOVUS. the consumer products division of 
National Semiconductor Corporation, is proud to 
guarantee your electronic calculator to be tree from 
defects in workmanship and material for a period 
of 1 year from the date of your purchase. Defects 
caused by abuse, accidents, modifications, negli¬ 
gence, misuse or other causes beyond the control 
of NOVUS are, of course, not covered by this 
warranty, nor are batteries. Should the calculator 
prove defective within 30 days of purchase. NOVUS 
will repair or, at its discretion, replace it free of 
charge. If the defect occurs after 30 days from 
date of purchase, a charge of US$3.50 (or 
equivalent) will be made for handling and insur¬ 
ance. If your calculator becomes defective after 
the 1 year period. NOVUS will make repairs for 
a nominal charge of U S $7.50 tor equivalent). 
Simply mail it prepaid and insured with your 
check or money order to the nearest NOVUS service 
center. Repair prices are subject to change 
without notice. Please do not send or include cash 
Make your check or money order payable to 
NOVUS. Upon receipt, your calculator will promptly 
be serviced and returned to you freight prepaid. 


A few words about 
National Semiconductor. 

National Semiconductor Carp., a global 
organization with its home base in Sunnyvale. 
California, is one of the largest manufacturers of 
integrated circuits in the world Through its 
consumer products division, NOVUS, National 
Semiconductor is striving to translate pure tech¬ 
nology into practical and affordable tools. You now 
own one such tool We hope it serves you well 
in the years to come Should you have questions 
about this or any other products from NOVUS. 
drop us a tine. 

We're here 
NOVUS 

1177 Kern Avenue 
Sunnyvale. CA 94086. U S. A 



Ce tfu’est Ie NOVUS 850. 

Votre nouveau NOVUS 850 est un calcuiateur 
yiectronique avancl tout en restart de 
fonctionnement simple, h huft cftiffres. mettant 
fa technologic des semiconducteurs au service de 
tous les jours. II execute les quatre fonctions de 
base d'arithmttique ( + , —, x, -i-). Ce livret, avec 
la description des caractdrlstiques err question 
et les examples d'op^rations qui y figurent, vous 
permettra de vous familiariser avec tout le 
potential et flexibility de cet ytonnant travailleur 
miniature 

Comment marche le NOVUS 850? 

Courant 

Le NOVUS 850 fonctionne sur une pile 
bon-marchy, de 9 volts pour radio b transistors, 

Un point decimal rouge s'allumera sur le coty 
gauche de I’Scran de visualisation quand fl est 
nycessaire de remplacer la pile. Coupez le courant 
avant d’instalfer une nouveile pile N'publiez pas 
d etemdre voire calcuiateur quand vous ne vous 
en servez pas de faqon a preserver la pile. 

II est possible de se procurer sur demande un 
adaptateur b courant altematif, lequel vous 
permettra de brancher voire calcuiateur sur 
n'importe quelle prise de courant alternate sans 
tirer sur la batterie. Vous n'avez pour ce faire 
qab couper le courant dans le calcuiateur, Insurer 
la fiche de I'adaptaleur dans la prise, brancher 
3'adaptaleur sur une prise de courant normale et 
allumer votre calcuiateur. 


Contacts et touches 


Ouvrez le courant ON. ICE/C I Tnuche de mise b 
ztiro. Servez-vous de cette touche deux fois 
pour ramener l ^cran de visualisation a z£ro 
chaque fois que vous commencez a vous servir du 
calcuiateur. Au cou rs de vos calculs, une seule 
press ion de |CE/C|yiimine ra une entree erronye. 
Deux press ions de (CE/C| ram ene rent le tout a z£ro. 
Touches numeriques [o] ■ GD- 
Tuuehe de decimale Q] Entrez la decimale dans 
votre calcul comme vous le feriez en ecrivant. 

II n est pas nycessaire d entrer la decimale avec 
des nombres entiers. 

Touche daddition |TJ Pour les additions. 

Touche de SQuslractmn 0 pour les soustractions. 
Touche de multiplication [x]. Pour les 
multiplications. 

Touche de division [Tj. Pour les divisions. 

Note : Ftant donne que le NOVUS 850 utilise la 
legique algebrique. vous faites vos calculs 
exactement comme vous les feriez par £crit. Dans 
un calcul en chaine (2x3+4-10). une pression 
sur Tune des quatre touches de base (+, —, 
x H +) complytera I operation preeedente et con- 
ditionnera le calcuiateur pour la fonction touchGe. 
Touche de totalisation 0. Pour computer 
nlmporte quel calcul. 








NOVUS 

Cerlificat de Garantie 
FVIodele 850 

NOVUS. fa division des produits a usage 
courant de ia National Semiconductor Corporation, 
est fifere de vous garanlir voire calculates 
eiectromque contre tons defauts de fabrication 
pour one periode d une annee a dater de son 
achat. Tous res defauts qui seraient causes 
par abus de fonctronnement accidents, modifica¬ 
tions. negligence, erreurs ou autres raisons en 
dehors de fa responsabilite de NOVUS ne sont, bien 
entendu, pas converts par la presents garantie, 
laquolle no couvre pas non plus Jos piles. 

Si, durant fa periode de 30 jours £ dater de son 
achat, voire calculates s averait dSfectueux, 
NOVUS s'engage k le Sparer ou Sventue Moment 
k le remplacer Si le d£faut apparaissait a pres cette 
periode de 30 jours, les fra is a votre charge pour le 
port et I’assurance seraient de USS3.50 (ou son 
equivalent). Au cas ou vous auriez des probl femes 
avec votre calculates, une fois la dite periode 
dune an n fee ecoulee. NOVUS se charger a de le 
sparer pour un prix nominal de 7,50 dollars (U. S.) 
ou son fequivafent en monnaie locale If ne vous 
est pour ce faire que d envoyer votre calculateur 
par la poste. port paye et assurfe. avec cheque ou 
mandat, au centre de service NOVUS le plus 
proche. La direction se reserve le droit de changer 
le prix des reparations sans preavis. 


Un mot sur la 
National Semiconductor. 

La National Semiconductor Corporation, 
organisation mondiale dont le bureau principal 
se trouve a Sunnyvale, California. U, $ A,, est 
l un des plus grands fabricants de circuits integrfes 
k Ifechelle globale Avec sa division de produits 
k usage courant. NOVUS la National Semiconductor 
sefforce de trans poser la lech nofog ie k 1’fetat pur 
en apparerfs pratiques et k la portfee de tous, 

Vous fetes maintenant proprifetaire d un tel 
instrument. Nous espferons qu'il vous donnera 
toute satisfaction k Tavenir. Au cas ou vous auriez 
des questions k nous poser sur cet appareil ou 
sur tout autre produit manufacture par NOVUS, 
veulllez nous envoyer un mot fe l adresse suivante : 
NOVUS 

1177 Kern Avenue 

Sunnyvale. California 94086. U. S A 





NOVUS 850, Was 8S i$t: 

(hr neuer NOVUS 850 ist etn hochkompliziertes 
ynd dennoefo einfach zu bedienendes elektronisches 
Rechengerat fur 8 Ziffern, das voilendele HaEb- 
leitertechnik mil Zweekmassigkeit fur taglichen 
Gebrauch vereint Es fiihrt nicht nur die vier arit ti¬ 
met ischen Gnmdrechnungsarten (Addition, Sub- 
traktion. Mufti pi ikation und Division) durch, 
sondero hat daruber hinaus viele besondere 
Einrichtungen Eine Ubersicht uber die ftechen- 
beispiele. die in diesem Buchlein angefuhrt sind, 
wird Sie schnelf mit den Mdglichkeiten und 
der RexlbllitSt dieses erstaunhchen. kleinen 
Wunderwerks vertraut machen 

NOVUS 850. Wie es a r bei let; 
Stromversorgung 

Das NOVUS 850 Gerat arbeitet mit einer 
billigen 9 Volt Tran si stolen-Batterie. Ein roter 
Dezimalpunkt leuchtet an der linken Seite der 
Anzeige auf. wenn eine neue Batterie eingeselzf 
werden muss. Schalten Sie beim Emsetzen der 
neuen Batterie den Strom ab Ihr NOVUS 850 sollte 
abgeschaltet werden, wenn er nicht in Benutzung 
ist, da mit die Lebertsdauer der Batterie 
verlangert wird, 

Mit einem auf Wunsch ertiaMlichen 
Wechseistrom-Ladegerat konnen Sie das 
Rechengerat direkt an den Wechselslrom 
anscM lessen und damit Ihre Batterie spurn 
Schalten Sie einfach den Strom ab Stacker des 
Ladegerats in Buthse einfubren Ladegerat mil 
Wechselstromsteckdose verbinden und Rechengerat 
emsch alien, 


Sell a I ter und Taste n 


Mit ON'Schafter das Gerat einschaften, 

ICE/C I - Ltisciitaste, Bei jedem Einsehalten des 

Rechengerats Taste zweimal driicken, urn Anzeige 

zu lose hen. B ei R ech e nope rati onen wird beim 

Drucken von |CE/C I cine falsche Eingabe geloscht, 

Zweimaliges Driicken dieser Taste t&scht gesamte 

Rechenoperation. 

fOl - QQ - Ziffernlasten. 

n “ Dezimaltasle. Dezimalpunkt in die Rechnung 

eingeben in der gleichen Weise, in der Sie 

SChreiben wurden, Bei ganzen Zahten ist es 

unnbtig, Dezimalpunkt anzugeben. 

[+] — Plustasie. Fur Addition. 

FH — Minuslaste. Fur Subtraktion 

\x\ — Muitiplikationstaste. Fur M u It ipf ikation. 

R — Divisionstaste. Fur Division 
Anmerkung Da der Elektrontkrechner 850 
algebra isc he Logik benutzt, fuhren Sie bei 
Kettenproblemen Ihre Rechenoperaiionen in der 
gleichen Weise durch. ais ob Sie diese nieder- 
sehreiben (2x3 + 4 = 10) Hierbei schliesst das 
Drucken der Tasten der vier Grundrechnungsarten 
{+, x, +} die vorhergehende Rechenoperatior 
ab und stellt den Rectmer auf die neugedruckte 
Rechenfunktion um. 

R - Gleichheitstaste. Zum Absehluss ernes 
Rec hen problems. 






MOV US 

Oarantieerkla rung 
Model! 850 

NOVUS. ein Werk der National Semiconductor 
Corporation fur Gebrauchsarlikef, garantiert fur 
die Dauer von ernem Jahr, gerechnet vom Tag 
des Kaufes, I hr en elektronischen Rechner fur 
Mangel, die auf Material- und Fabrikationstehler 
beruhen. Die Garantie erstreckt sieh nicht auf 
Defekte, die durch unsachgemasse Behandlung. 
unbefugtes Offnen das Gerais, Unfalle Oder andere 
Eretgnisse entsmnden sind, Liber die NOVUS keine 
Kontrolle hat. Sollte Ihr Rechner wahrend der 
ersten 30 Tag e nach dem Kauf dcfekt warden, so 
repariert Oder ersetzt NOVUS das Gerat frei Danach 
wird eine Bearbeilungsgebuhr entsprechend 
US$3.50 erhoben Ebenso sind auch Batterien 
nicht garantiert. Sollte Ihr Rechner nach Ablauf 
der ein Jahresperiode defekt warden, wird NOVUS 
die Reparatur fur eine Nominalgebohr von US S7 50 
Oder den entsprechenden Betrag in Ihrer Wahrung 
in Stand setzen Senden Sie das Gerat vorbezahlt 
und versichert zusammen mil entspmehendem 
Sc heck Oder Postanweisung Oder br ingen Sie es 
zum ndchstgeiegenen NOVUS-Kundendienst. Der 
Preis fur Reparaturen kann ohne vorherige 
Ankundigung geandert warden. Nach tin gang wird 
Ihr Rechner sofort instandgesem und portofrei 
an Sie zuruckgesandt. Bitte kein Barge Id 
zusenden. Scheck Oder Postanweisung zahlbar 
an NOVUS ausmachen. 


Einige Worte Uber 
Matronal Semiconductor 

National Semiconductor Corporation, erne 
weftweite Organisation mit Hauptsitz in Sunnyvale, 
Kalifornien, USA, ist eine der grdssten Hersteller 
der Weft fur integrierte Scha It ungen. Durch ihre 
Abteilung fur Gebrauchsartikel NOVUS versucht 
National Semiconductor technology sche Neuent- 
wickfungen in praktische und wirtsehaftlicbe 
Werkzeuge umzusetzen Sie sind nun der iesitzer 
eines solchen Werkzeuges und wir hoffen. dass es 
Ihnen in der Zukunfi gute Dienste feisten wiFd. 
Soliten Sie hinsiehtlsch dieses Oder anderer NOVUS- 
Gerate Fragen ha ben, schreiben Sie uns bitte 
Unsere Anschrift lautet: 

NOVUS 

1177 Kern Avenue 

Sunnyvale, California 940S6. U, S. A 



Lo que es la NOVUS 850. 

La nueva NOVUS 850 es una calculadora 
electrdnica de 8 cifras. de alto relmamiento ticnico; 
sin embargo es sumamente facil de manejar En 
su fabrication se ha combinado la tecnologfa 
avanzada de los semiconductores con su utilization 
prSctica. La m£quina ejecuta las cuatro operationes 
aritmetitas tundamentales: suma, resia. multipli¬ 
cation y divisidn Probanda los ejemplos que se 
dan en esta guia Ud. podri familiafizarse 
rSpidameme con la gran capacidad y la asombrosa 
adaptabilidad de esta pequena calculadora. 

Cfirrrn funciona la NOVUS 850. 

Energfa elGctrica 

La NOVUS funciona con una pila de 9 V, de 
bajo precio. similar a las que se usan en los radios 
transisiorizados Cuando la pila esti debit, en la 
pantafla aparece un punto decimal rojo a la 
izquierda. to que irvdica que la pila debe cambiarse 
per otra nueva Para el cambio debe apagarse la 
calculadora. La mdquina tambitii debe mantenerse 
apagada cuando no se usa. para prolon gar la 
duration de la pda. 

Con un adaptador optional de corriente altema 
la calculadora puede funcionar con la red eieciriea 
de alumbrado. evitOndose gas tar la pile Para este 
objeto se apaga la mAquina. se inserta el conector 
redondo del adaptador a la calculadora y se 
enchufa el adaptador a la red: en seguida se 
enciende la mAquina, 


Interrupter y teclas 

La calculadora se enciende pasando el 
interrupter a la p osition O N Luego debe pulsarse 
dos voces la tecla ICE/Cl para borrar la paetalla. 

Si al hacerun cAlculo se comete un error, basta 
pulsar FCE/Cl una vei para borrar la entrada 
incorrecta. Con dos pulsadas se borra todo el 
probiema. 

[0] a [H Teclas de tifras. 

0 Tecla decimal. Sirve para inserter et punto 
decimal, que en la NOVUS 850 se usa en lugar de 
la coma decimal. Este punto se tngresa en et mismo 
or den en que se escribtria un numero con 
decimates, No es necesano ingresar el punto en 
cAlculos con numeros enteros. Observation: Al 
calcular porcentajes, Astos deben considerate 
como decimales. Ejemplo: 5% se ingresa como .05: 
50% como .50, etc. 

[+] Tecla de sumar 
0 Tecla de reslar. 

(xl Tecla de multipUcar 
0 Tecla de dividir. 

Observation: Como en la NOVUS 850 se usa 
logic a algebra ica, los problemas se resuelven 
mgresando los numero s en el misrno or den que se 
escribtrian en un papel. En los problemas 
encadenados, (ej. 3 + 3 + 4^10}, al pulsar 
cualquiera de las cuatro teclas functonales 
{ + , x f +) se compietarA la operation 
anterior y la calculadora quedarA lists para efectuar 
la nueva funcidn pulsada. 

0 Tecla de totalization. Sirve para obtener 
el resuilado final. 



NOVUS 

Certificado de garantia al comprador 
Modelo 850 

La divisp6n de productos de consume de la 
National Sem icon duct or Corporation, se com place 
en garantizar esia caicufadora elecirtinica contra 
todo defecto de fabrlcatftifl o materials pour un 
perfodo de un ano desde la fecha de compra. 
Desde luego, esta garantia no cubre ningun 
defecto causado por maJtrato, accidente. modifies- 
cifin, negligencia, uso incorrecto u otra raz6n que 
no sea de nuestra responsabilidad. Esta garantia 
tampoco cubre la bateria de pilas. Si la ealculadora 
se comprueba defectuosa dentro de los 30 dias 
de compra. NOVUS la reparari o, a su discrecidn. 
fa cambiari gratuitamente. Si el defecto ocurre 
despuds de los primeros 30 dias de compra. 
se hari un cargo de USS3.50 (o equivalents) 
para los gastos de envio y seguro. En el 
caso de presentarse un defecto en la calcu- 
ladora despots del periodo de garantia un 
ano. N(MJS hard las repa rad ones necesarias 
por un cargo nominal de US$7.50 (o equivalente en 
moneda national). Simplemente mande la miquina 
por eorreo, con franqueo pagado y asegurada. 
al centre de servicio NOVUS mis proximo. El costo 
de reparacion qoeda sujeto a carobro sin previo 
aviso. Sirvase tracer el giro o cheque a nombre 
de NOVUS. Por favor no mande dinero elective. 

La ealculadora sera reparada con toda promitud 
y se devolvera con franqueo pagado. 


Smtesis de la 
National Semiconductor. 

La National Semiconductor Corporation, 
organization mundiaf con sede en Sunnyvale. 
California, EE, UU., es una de las mayores f^bricas 
de circurtos integrados del mundo, Mediante su 
divtsidn de produetos de consume NOVUS, la 
National Semiconductor se esfuerza por convertir 
la tecnoiogia puramente tedrica en instruments 
de utilidad practice, Ahora Ud. es propietario de 
uno de dtchos instrumentos, Esperamos que le 
proporcione amplia satisfaction constantemente 
Si desea hacer alguna consults sobre dste o 
cualquier aparato de fabrication NOVUS, sirvase 
escribirnos a la siguiente direction: 

NOVUS 

1T77 Kern Avenue 

Sunnyvale. California 94086 EE UU. 



0 que e a NOVUS 850. 


Sua nova NOVUS 850 £ uma calculadora 
efetrdnica sofisticada. por6m de operagac simples; 
com 8 digitos, reune uma tecnologfa avangada 
de semicondutoreSr com utilidade cotidlana. 
Desempenha as 4 operagSes aritm&icas 
fundamentals e tamb&m oferece caractensticas 
suplementares. Este livretc, ccntendo a descriqao 
destas caracterfsticas e dos exemplos operacionais, 
permitira uma familiarizagao com o potential 
total e com a flexibilkfade desle surpreendente 
trabalhador em mrnlatura. 

Como funciona a NOVUS 850, 

Potencia 

A NOVUS 850 opera com uma bateria 
eccnomica de 9 volts, comum em radios 
transistorizados. Urn ponto decimal vermelho 
iluminar-se4 do lado esquerdo do mostrador 
quando for necessdrio trocar a bateria, Desligue a 
potencia quando instalar a bateria. Desligue sua 
NOVUS 850 quando nao estiver utflizando a fim 
de proiongar a vida da bateria. 

Urn adaptador de corrente alternada opcional 
[he permite operar a calculadora a partir de uma 
tomada de corrente alternada sem consumir a 
bateria. Simplesmente desligue a potencia. 
introduza o terminal do adaptador na calculation 
ligue o adaptador a uma tomada de corrente 
alternada e, em segurda, ligue sua calculadora. 


Chaves e Teclas, 

Ligue a calculadora To das as teclas podem 
agora ser acionadas. Tecta I CE/Cl : Pressione-a 
duas vezes para limpar a mostrador antes de iniciar 
os c alc ulos., Durantes os cafcufos, pressione 
fCE/CI uma unica vez para apagar uma introdugao 
incorreta. Pressionando-se duas vezes apaga-se 
urn problema inteiro. 

0-(|3 Teclas dos mi meres. 

R Tecla do panto decimal. * fntroduza o ponto 
decimal no caiculo da mesma forma que voce o 
escreveria. E desnecessario introduzir o ponto 
decimal com niimeros inteiros. 

Nota: Quando estiver calculando com percentages, 
pense nelas como se fossem decimals. Asssm, 

5% e introduzido como 05; 50% como .50 
(op apenas .5), 

|T| Tecla da adtgao. 
p] Tecla da subtragio. 

0 Tecta da nMitliplicagim Para desempeohar 
0 Tecta da divisao. Para desempentiar dlvlsoes. 
NOTA; Como a NOVUS 850 usa logics aig^brica, 
os problemas sao resolvidos exatamente na ordem 
que voce os escreveria. Num problema em cadeia 
(2x3 + 4 = 10), o pressionar de qualquer das quatro 
teclas de operates basicas (+, — t x f 
compfetara o operagao anterior e condicionarS a 
calculadora para desempenhar a fungao pressionada. 
p] Tecla da igualdade. Compfeta qualquer 
problema, Seguindo uma muftiplicaqao ou divisao, 
o ultimo fator e retido automaticamente co mo 
constants, e pode ser usado atraves da tecla I K = I 

’ Esta calculadora usa a ccnven^ao amsricana: um pence 
sm vez Ob uma virgula para Sepatar os decimals. 








NOVUS 

Certificate de Garanlia 
Modelo 850 

NOVUS. a divisao de produtos para consumidor 
da National Semiconductor Corporation, tern 
orgulho em garantir sua calculadora eletrflnica 
contra qualquer defeito de fabricagao e material por 
um periodo de urn ano, a partir da data da compra 
Oefeitos causados por abuso, acidentes, 
modificacOes, neglig#ncta. mau uso ou oulras 
causas fora do control da NOVUS nao sao ciaro, 
cobertos por esta garanlia; nern as baterias. 

5e a calculadora apresentar algum defeito, dentro 
de 30 dias a partir da data da compra. a NOVUS 
opaonalmente concertara ou trocard a calculadora 
sem nenhuma taxa Se ocorrer defeito apds 30 
dias da data da compra, sera cobrada uma taxa de 
US$3,5Q f ou o equivalents em cruzeiros, 
correspondents ao manuseio e seguro Caso sua 
calculadora apresentar defeito depois do periodo 
de um ano, a NOVUS fard os reparos necessaries 
mediante o pagamento de uma taxa nominal de 
USS7.50. Remeta sua calculadora protegida por 
seguro juntando o pagamento da taxa em cheque 
ou ordem de pagamento para o posto de 
servigo NDVUS mais proximo. Cs prepos de 
reparos estao sujeitos a alteragao sem aviso previo, 

Logo apds ser recebida. sua calculadora sera 
prontarnente consertada e devolvtda mediante 
frete page, Nao remeta ou inclua dinheiro. 

Emita seu cheque ou ordem de pagamento em 
favor de NOVUS. 


Algum as pafavras sob re a 
National Semiconductor 

A National Semiconductor Corp.. uma organi- 
zagao mondial com base principal em Santa Clara. 
California, U. S, A., e uma das maiores fabricantes 
do mundo de circuitos integrados Atrav£s de sua 
divisao de produtos para consumidor, NOVUS, a 
National Semiconductor empenha-se em 
Iraduzir tecnologia pura em instrumenlos uleis e 
accessrveis. Voce agora possui um destes 
instrumentos. Esperantos que ele o sirva bem nos 
anos que se segurrao. Caso vocfi tenha algum as 
perguntas sobre este ou qualquer outro produto 
da NOVUS. escreva-nos 

NOVUS 

1177 Kern Avenue 
Sunnyvale, CA 94036. U. S, A. 





Consumer Warranty Registration Certificate 

Please put your warranty into effect by completing this form and mailing it within 10 days from date of 
purchase lo the NQVUS service center in your area. 

Garantie-client. Certiticaf d'enregistrement 

Pour qua votre garantie devienne effective, veuiffez remplir cette fiche et t'envoyer dans les 10 lours au 
centre de service NDVUS de votre region. 

Kundengaranlie, Garantieregistrierung 

I hr Garantieanspruch tritt dutch Ausfullung dieser Form und Zusendung an die nachstgelegene NQVUS 
Kundendtenstzentrale spatestens 10 Tage nach dem Tag des Kaufes in Kraft. 

Certificado de Registro de Garanlia 

Para gue su garantia enire en vigencia sirvase ifenar este certificado de registro dentro de 10 dias de la 
fectia de compra y env carlo al centre de servicio NOV US en su region. 

Garanlia do proprietary Certificado de registro. 

For obs£quio coloque sua garantia em efeito comptetando este formuterio e remetendo-o dentro de 10 dias 
a partir da data de compra para o centro de servtgo NCVUS de sua area. 

Model / Module / Modeii / Modelo / Modelo - No ■ 

_ B50 _ 

Serial Number / Numero de s&rie / Seriennummer / Numero de serie / Numero de sfcrie 


Purchase date Date d achat / Kaufldattim / Fecha de compra r Date de compra 
(Month, Day. Year Mois. Jour. Annee / Monat, Tag. Jahr / Mes. Dia. Alio / Mes, Dia. Ano) 


Purchased from Norn du vendeur Name des Handlers Firma vended ora / Nome do fornecedor 


Address Adresse / Anschrifl Direccidn Enderego 


City. State. Zip, Country / Ville. dfcpartement , Stadt. Staat / Ciudad. Pais / Cidade. Estado. Pais 


Your name f Votre nom / Name des Kaufers / Nombre del comprador / Seu nome 


Your address / Votre adresse / Anschrift / Su direccidn / Seu enderepo 


City. State. Zip, Country / Ville, ddpartemenl / Stadt, Staat / Ciudad, Pais / Cidade. Estado, Pais 













OPTIONAL INFORMATION 

Was this calculator purchased 
tot: 

P Gift D Personal use 
What is your occupation * 1 


What is youi age groups 

□ Under 18 □ 18*34 

□ 35-49 a 50 -over 
Where will you use your NOWS 
caJcutalor moslty 1 

O At home □ At school 

□ At work G During Travel 
Where did you learn about the 
NOWS calculators 1 

Magazine ] Newspaper 
' Tv H Radio C Mail 

□ Store salesman Friend 

O Ol her _ 

What most attracted you to 
your NOVUS calculator 1 

□ Appearance □ Size 
n Price O Reputation 

□ Features and capabilities 

RENSE1GNEMENTS 

FACIILTATIFS 


Quelle est voire profession ? 


A quel nroupe d'Sge 
apparttnez-vous ? 

C Moms de 1ft ams □ 10-34 

□ 35-49 □ 50 ou plus 

Ou avez-vous riiitention de 
von s servif genera lement de 
voire calculator NOVUS 1 

□ A tamaison □ A Tactile 

□ Au travail 

D En cours de voyage 
Ou avei-vous entendu par ler 
des cafcuiateurs NOVUS 1 

C Magazines O Journau* 

□ Television C Radk) 

O CourrTfr □ Vendeur 

□ Ami □ Autre_ 

Qu esl-ee qui votrs a attire le 
plus dans votre caicutaltur 
NOVUS 1 

□ Apparent* □ Dimensions 

O Prix O Reputation 

□ Caractenstiques et 

possibility 

INFORMATION 

IFREIGESTELLTI 


Welch er AltersgrLrppe 
gehoren Sie an? 

□ Unter 18 □ 18-34 

C 35-49 □ 50 und alter 


Wo benutzen Sie Ihren NOVUS 
Rechner vorw legend 1 
O zoHausep inderSehule 

□ bei der Arbeit C auf Reisen 
Wo dutch haben Sie vom 
NOVUS-Rechner gelwrt 1 

□ Zeitschrlfteii o Zedungen 

□ Fernsehen D Radio 

□ PdstreAtame 

□ Faehhandief □ Freund 

□ andere__ 

Was gefaiit Sbnen am besten berm 
NOVUS Rectifier 1 C Aussehen 

□ Abmessung C Prers 

G Markenname O Leistung 

OATOS DPCtflNALES 

c Con qu* motive se comprd 
e$t a calculadora 1 
Q Regain Q Usn personal 
tCuAf es su ptofesrPn 1 


iA qud grupo de edad 
pertenece Ud ,7 
Q Memosde18 Q 103 34 

□ 35 a 49 n Mas de 50 

i DO ride usar£ su calculation 
NOWS con mas frecuencia? 

n En la escuela □ En el hogar 

□ Eneitrabajo □ Enviaje 
iCdmosupoUd detos 

cal cuiadoras NOVUS 1 
G RevisUi p PeriPdico 
C Television n Radio 
O Par correo n Vendedor 


□ Amigo O Giro 

conducto___ 

iQufc es lo quo mis It ha 
atraldo en la calculadora 
NOVUS? 

p Apanencia Q Tamafio 
P Precio □ Repulacton 
O Caracteristicas y capacidad 

INFORMACAO OPCrONAL 
Esia calculadora fcu comprada 
para 

P Present* C UsopessoaJ 
Dual e a sua proftssio 1 


Dual 4 o sen gnipc de tdade 1 

O Men os de 18 D 10-34 

O 15-49 Mats ito gii* 50 
Qnde voci usar£ pre- 
dominantemente sua NOVUS 1 

O Emtasa □ Na escoto 

□ No trabalho 

O Durante viagens 
Onde voc# se mformou sobre as 
calculadora 5 NOVUS 1 

□ Revrsta O Jo mat 

□ TV □ Radio □ Correio 

!□ Vendedor da loja 

O Amigo □ Duiro_ 

0 que o atralu na calculadora 
NOVUS 1 

O Aparfincia O Tamanho 

□ Prego □ Repuiagfio 

□ Caracterlsi lease 
possibilities 


Wurde dreser Rectifier 
erworben als: □ Geschenk 
□ Kir deri eigenen Badarl 

Pour quelle rarson ce calcuialeur JhrBeruP. _ 

a t-ildtiachot#7 p Cadeau 
□ Usage personnel 









NOVUS WARRANTY CERTIFICATE 
Please retain for your records. See insert for 
trouble-shooting tips and product service locations. 

CERTIFICAT DE GARANTIE NOVUS 
Veuillez le garder pour reference. Voir le livret 
Di-joint pour tous renseignements conoemant les 
problemes possibles et la location des agences 
de service NOVUS. 

NOVUS GARANTIESCHEIN 
Diesen Tell behalten Ste fur Ihre eigenen Unterlagen, 
Fur Hinweise bet Storungen und NOVUS 
Kundendienst-Anschriften siehe Beilage. 

CERTiFICADO DE GARANTIA NOVUS 
Sirvase conservarfo para case de consults. V6ase 
el folleto adjunto titufado Consejos para localtzar 
fallas y Centres de Servicio de Productos ' NOVUS. 

CERTIFICADO DE GARANTIA NOVUS 

For obsOquio conserve consiyo para seu conlrole. 
Consult© o folheto em anexo intitulado: 

"Lembretes para a Local izagao de Defeitos e 
Centres de Servigo de Produtos r NOVUS. 


Model / Models / Modett 
P/odelo / Models 


Serial Mo f Mo. de sarie f Seflennummer 
Mo. tie eerie f NtimBro de Side 


Purchased from / Nom du venderr / Bezogeri won 
Comprada en / Nome do Fomecedor 


Date Purchased / Date d'achat / Tag des Kaufes 

Fee ho de c&mpra / Data de compra 








